TM-H1950CG 


PARTS LIST 

CAUTION 

■ The parts identified by the A symbol are important for the safety. Whenever replacing these parts, be sure to use specified ones to secure 
the safety. 

■ The parts not indicated in this Parts List and those which are filled with lines in the Parts No. columns will not be supplied. 

■ P. W. Board Ass'ywil not be supplied, butthose which are filled with theParts No. in the Parts No. columns will besupplied. 

ABBREVIATIONS OF RESISTORS, CAPACITORS AND TOLERANCES 


RESISTORS 

CAPACITORS | 

CR 

Carbon Resistor 

C CAP. 

Ceramic Capacitor 

FR 

Fusible Resistor 

ECAP. 

Electrolytic Capacitor 

PR 

Plate Resistor 

M CAP. 

Mylar Capacitor 

VR 

Variable Resistor 

HV CAP. 

High Voltage Capacitor 

HVR 

High Voltage Resistor 

MF CAP. 

Metalized Film Capacitor 

MF R 

Metal Film Resistor 

MM CAP. 

Metalized Mylar Capacitor 

MG R 

Metal Glazed Resistor 

MP CAP. 

Metalized Polystyrol Capacitor 

MP R 

Metal Plate Resistor 

PP CAP. 

Polypropylene Capacitor 

OM R 

Metal Oxide Film Resistor 

PS CAP. 

Polystyrol Capacitor 

CMFR 

Coating Metal Film Resistor 

TF CAP. 

Thin Fim Capacitor 

UNFR 

Non-Flammable Resistor 

MP P CAP. 

Metalized Polypropylene Capacitor 

CH VR 

Chip Variable Resistor 

TAN. CAP. 

TantalumCa paci t or 

CH MG R 

Chip Metal Glazed Resistor 

CH C CAP. 

Chip Ceramic Capacitor 

COMP. R 

Composition Resistor 

BP ECAP. 

Bi-Polar Electrolytic Capacitor 

LPTCR 

Linear PositiveTemperature Coefficient 

Resistor 

CHAL ECAP. 

Chip Aluminum Electrolytic Capacitor 



CH AL BP CAP. 

Chip Aluminum Bi-Polar Capacitor 



CH TAN. ECAP. 

ChipTantalum Electrolytic Capacitor 



CH AL BP E CAP. 

ChipTantalum Bi-Polar Electrolyte Capacitor 


TOLERANCES | 

F 

G 

J 

K 

M 

N 

R 

H 

Z 

P 

±1% 

±2% 

±5% 

±10% 

±20% 

±30% 

+30% 

-10% 

+50% 

-10% 

+80% 

-20% 

+ 100% 

-0% 


No. 51961 


39 




TM-H1950CG 


CONTENTS 

■ USING P.W. BOARD.40 

■ EXPLODED VIEW PARTS LIST.41,42 

■ EXPLODED VIEW.41,43 

■ PRINTED WIRING BOARD PARTS LIST 

• MAIN PW BOARD ASSY. 44 

• SUB DEF. PW BOARD ASSY. 46 

• CRT SOCKET PW BOARD ASSY. 47 

• FRONT CONTROL PW BOARD ASSY. 47 

• SIGNAL INPUT BOARDASS'Y. 48 

• TALLY PW BOARD ASS'Y.52 

• SLOT PW BOARD ASSY. 53 

■ PACKING / PACKING PARTS LIST.54 


USING P.W. BOARD 


"- —Model 

TIWI LHQKnrC/c 

tm LMQKnrr/ii 

P.W.B ASS'Y " -- —_____ 

MAIN P.W.B ASS’Y 

i ivi-rn youuo/E 

FX-1162A-H2 

1 IVI -m youub/u 

SUB DEF. P.W.B ASS’Y 

FX-2080A-H2 

- 

CRT SOCKET P.W.B ASS’Y 

FX-3068A-H2 

- 

FRONT CONTROL P.W.B ASS’Y 

FX-4068A-H2 

- 

SIGNAL INPUT P.W.B ASS’Y 

FX-6103A-H2 

- 

TALLY P.W.B ASS’Y 

FX-7019A-H2 

- 

SLOT P.W.B ASS’Y 

FX-8022A-H2 

- 
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TM-H1950CG 


EXPLODED VIEW PARTS LIST (II) 


H46AJN 13X46 
QQW0126-001 
QQH0107-001 
WJY0001-009A 
CHFB119-20BD 
CEBSS08P -01KJ 2 
LC11093- 001C- H 
LC31577-001A-H 

LC11288- 002 B- H 
LC2 0914- 00 IB- H 
CM44287-00C 
QYSBSG3006Z 
CM44287-00E 
QNB 0036-001 
QSW0699-001 
QHCB004-001 

QYSBSB3010H 
LC11287-00 2 B-C 
QYSBSF4012Z 
LC2 0910-001B-0L 
LC3 04 7 5- 006A- H 
LC31464-003A-C 
CM47686-00A 
LC11286- 001A- H 

LC113 54- 00 IB- H 


Inc.DY.PC MAGNET,WEDGE 


F B T 

BRAIDED ASSY 
FFC WIRE 
SPEAKER 
CHASSIS BASE 
FBT HOLDER 

TOP COVER 
HANDLE 
ASSY SCREW 
TAPPING SCREW 
ASSY SCREW 
RETAINER 
SEESAW SWITCH 
3 P INLET 

TAPPING SCREW 
REAR PANEL 
TAPPING SCREW 
RATING LABEL 
WARNING LABEL 
SLOT PANEL 
FOOT 

BOTTOM COVER 
CONNECT HOLDER 


42 


No. 51961 















TM-H1950CG 


PRINTED WIRING BOARD PARTS LIST 


MAIN P.W. BOARD ASS’Y (FX-1162A-H2) 


A Symbol No. Part No. Part Name Description 

VARIABLE RESISTOR 

VR1901 QVP0053-102Z V R IK) 


RES ISTOR 


QRA14CF-1600Y 
QRE141J-103Y 
QRE141J-122Y 
QRX029J-1R2 
QRGQ1GJ-101 
QRE121J-1R5Y 
QRE141J-103Y 
QRE141J-102Y 
QRE141J-333Y 
QRE141J-102Y 
QRA14CF-8200Y 
QRE141J-102Y 
QRE141J-681Y 
QRE121J-223Y 
QRE141J-681Y 
QRE141J-102Y 
QRE141J-103Y 
QRE141J-102Y 
QRE141J-223Y 
QRE141J-821Y 
QRE141J-221Y 
QRE141J-103Y 
QRE141J-102Y 
QRE141J-223Y 
QRE141J-682Y 
QRE141J-103Y 
QRE141J-103Y 
QRE141J-101Y 
QRE141J-101Y 
QRE141J-392Y 
QRE141J-152Y 
QRE141J-472Y 
QRE141J-822Y 
QRE141J-102Y 
QRE141J-332Y 
QRE141J-391Y 
QRE141J-102Y 
QRE141J-331Y 
QRGQ39J-150 
QRGQ39J-180 
QRE141J-102Y 
QRE141J-122Y 
QRE141J-123Y 
QRE121J-152Y 
QRGQ29J-470 
QRGQ29J-330 
QRE141J-103Y 
QRE141J-103Y 
QRE121J-181Y 
QRG01GJ-220 
QRLQ39J-102 
QRXQ39J-8R2 
QRZ9011-1R0 
QRZ9024-R82 
QRZ9024-R82 
QRZ9017-4R7 
QRE141J-824Y 
QRE141J-223Y 
QRE141J-183Y 
QRE121J-472Y 
QRE141J-105Y 
QRE141J-473Y 
QRE141J-223Y 
QRE141J-103Y 
QRE141J-103Y 
QRE141J-223Y 
QRE141J-222Y 
QRE141J-105Y 
QRE141J-561Y 


A R1551 
A R1552 
A R1553 
A R1554 


160a 1/44 F 
lOkQ 1/44 J 
1.2kfl 1/44 J 

1 . 2 a m j 
100 a iw j 

1.5a 1/34 j 
10ka 1/41 j 
lka 1/41 j 
33ka 1/41 J 
lka 1/41 J 
820a 1/41 F 
lka 1/41 J 
680a 1/41 J 
22ka 1/M J 
680a 1/41 J 
lka 1/41 J 
10ka 1/41 J 
lka 1/41 J 
22ka 1/41 J 
820a 1/41 J 
220a 1/41 J 
10ka 1/41 J 
lka 1/41 J 
22ka 1/41 J 
6.8ka 1/41 J 
10ka 1/41 J 
10ka 1/41 J 
100 a i/4i j 
100 a i/4i j 
3.9ka 1/41 J 
1.5ka 1/41 J 
4.7ka 1/41 J 
8.2ka 1/41 J 
lka 1/41 J 
3.3ka 1/41 J 
390a 1/41 J 
lka 1/41 J 
330a 1/41 J 
15a 3W J 
18a 3W J 
lka 1/41 J 
1.2ka 1/41 J 
12ka 1/41 J 
1.5ka 1/M J 


10ka 1/41 J 
lOka 1/41 J 
180a 1/M J 
22a IW J 
lka 3W J 
8.2a 3W J 

i.o a i/m j 
0.82 a M 1C 
0.82 a M K 
4.7 a 1/41 J 
820ka 1/41 J 
22ka 1/41 J 
18ka 1/41 J 
4.7ka 1/M J 
iHa i/4i j 
47ka 1/41 J 
22ka 1/41 J 
10ka 1/41 J 
10ka 1/41 J 
22ka 1/41 J 
2.2ka 1/41 J 
iHa i/4i j 
560a 1/41 J 


A Symbol No. 

PartNo. 

Part Name 

Description 

RES ISTOR 



A R1572 

QRA14CF-1582Y 

NF R 

15.8(0 1/41 F 

A R1573 

QRA14CF-5101Y 

NF R 

5.IK) 1/41 F 

R1574 

QRE141J-102Y 

C R 

lkO 1/41 J 

R1575 

QRE141J-102Y 

C R 

lka 1/41 J 

R1576 

QRE141J-103Y 

C R 

lOkt) 1/41 J 

R1577 

QRE141J-392Y 

C R 

3.9kO 1/41 J 

R1579 

QRE141J-223Y 

C R 

220) 1/41 J 

R1580 

QRE141J-223Y 

C R 

22K2 1/4W J 

R1581 

QRE141J-332Y 

C R 

3.3K2 1/41 J 

R1582 

QRE141J-821Y 

C R 

820Q 1/41 J 

R1583 

QRE141J-103Y 

C R 

lOkO 1/41 J 

A R1584 

QRZ9011-4R7 

F R 

4.7a 1/M J 

R1601 

QRE141J-102Y 

C R 

lka 1/41 J 

R1602 

QRK126J-220X 

C R 

220 1/M J 

R1603 

QRE141J-562Y 

C R 

5.6K2 1/41 J 

R1604 

QRE141J-123Y 

C R 

12K2 1/4W J 

R1611 

QRE141J-331Y 

C R 

3300 1/41 J 

R1612 

QRE141J-103Y 

C R 

10lfl 1/41 J 

R16B 

QRE141J-822Y 

C R 

8.2ko 1/41 J 

R1614 

QRE121J-4R7Y 

C R 

4,20 1/M J 

R1617 

QRE141J-122Y 

C R 

1.2K2 1/41 J 

R1618 

QRE141J-154Y 

C R 

150K2 1/4W J 

R1619 

QRE141J-470Y 

C R 

47a 1/41 J 

R1620 

QRE141J-223Y 

C R 

220) 1/41 J 

R1621 

QRE141J-563Y 

C R 

56k0 1/4W J 

R1902 

QRF154K-4R7 

UNF R 

4.70 15W i 

R1903 

QRGC89J-683 

ON R 

68k0 3W J 

R1904 

QRLQ29J-683 

ON R 

68k0 M J 

R1905 

QRE141J-220Y 

C R 

22a 1/41 J 

R1906 

QRH0S9J-R22 

HP R 

0.20) 5W J 

R1907 

QRE121J-681Y 

C R 

68Qa 1/M J 

R1908 

QRE121J-222Y 

C R 

2.2K) 1/M J 

R1910 

QRE141J-332Y 

C R 

3.3K2 1/41 J 

R1920 

0RF1O4K-3R9 

UNF R 

3.90 10W K 

R1921 

QRE121J-224Y 

C R 

2200) 1/M J 

R1922 

QRE121J-564Y 

C R 

5600) 1/M J 

R1923 

QRE141J-680Y 

C R 

68a 1/41 J 

R1924 

QRE121J-272Y 

C R 

2.7K2 1/M J 

R1925 

QRE141J-472Y 

C R 

4.7K) 1/41 J 

R1926 

QRE121J-681Y 

C R 

6800 1/M J 

R1927 

QRE121J-2R7Y 

C R 

i.Ta i/m j 

R1928 

QRE121J-224Y 

C R 

2200) 1/M J 

R1948 

QRE141J-183Y 

C R 

18K2 1/41 J 

R1949 

QRE141J-154Y 

C R 

150K2 1/41 J 

A R1950 

QRA14CF-1502Y 

HF R 

15K) 1/41 F 

A R1951 

QRA14CF-1502Y 

HF R 

15K) 1/4W F 

A R1954 

QRA14CF-4701Y 

HF R 

4.70) 1/41 F 

R1955 

QRTQ29J-R56 

HF R 

0.55a M J 

R1956 

0RTQ29J-R56 

HF R 

0.560 M J 

R1958 

QRE141J-272Y 

C R 

2.7K2 1/41 J 

R1959 

QRE141J-183Y 

C R 

18K2 1/41 J 

R1960 

QRE141J-562Y 

C R 

5.6K) 1/41 J 

A R1971 

QRZ9021-3R9 

F R 

3.9a IW J 

R1972 

QRLQ29J-220 

ON R 

22a M J 

R1974 

QRLQ29J-220 

ON R 

220 M J 

A R1975 

QRZ9024-R56 

F R 

0.56 0 M K 

A R1976 

QRZ9021-4R7 

F R 

4.70 IW J 

A R1977 

QRZ9024-R33 

F R 

0.33 0 M K 

R1980 

QRE121J-331Y 

C R 

330a i/m J 

R1982 

QRE141J-102Y 

C R 

lka 1/41 J 

R1983 

QRE141J-472Y 

C R 

4.7K2 1/41 J 

R1984 

QRE141J-103Y 

C R 

10K2 1/4W J 

R1985 

QRE141J-103Y 

C R 

10K2 1/41 J 

R1986 

QRE141J-681Y 

C R 

6800 1/41 J 

R1987 

QRE141J-103Y 

C R 

lOkO 1/4W J 

R1988 

QRE141J-681Y 

C R 

680) 1/41 J 

CAPACITOR 



C1401 

QFLQHJ-102Z 

H CAP. 

lOOCpF 50V J 

C1402 

QEHR1VH-477Z 

E CAP. 

470uF 35V H 

C1403 

QFV71HJ-824Z 

HF CAP. 

0.82pF 50V J 
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1SS133-T2 

HTZJ11A-T2 

1SSB3-T2 

D3SB60 

RU1C-LFC4 

RGP10J-5025-13 

RGP10J-5025-13 

1SS133-T2 

1SS133-T2 

S1WB/A/60-410L 

RU1C-LFC4 

AU0E-T2 

AU01Z-T2 

1SS133-T2 

1SS133-T2 

HA4068N/Z1/-12 

HTZJ7.5S-T2 

1SS133-T2 

RU30-F1 

RU30-F1 

RU3YX-LFC4 

RU3YX-LFC4 

RU3YX-LFC4 

RU3YX-LFC4 

NJH431L-T 

1SS133-T2 

1SS133-T2 

HTZJ3.9B-T2 

1SS133-T2 


SI. DIODE 
ZENR DIODE 
SI. DIODE 
BRIDGE DIODE 


SI. DIODE 
SI. DIODE 
BRIDGE DIODE 


ZENR DIODE 
ZENR DIODE 
SI. DIODE 
SI DIODE 


TRANSISTOR 

01401 2SC3311A/QR/-T 

01402 2SC3311A/QR/-T 

Q140B 2SC3311A/QR/-T 

01405 2SC3311A/QR/-T 

01431 DTCE4ESA-T 

01451 2SC3311A/QR/-T 

01452 2SC3311A/QR/-T 

01453 2SA1309A/QR/-T 

0 1 454 2SD1408/0Y/-LB 

Q150L BSN304-T 

0 1 502 2SC1627A/0Y/-T 

015(8 2SA965/0Y/-T 

01501 2SC3311A/QR/-T 

0 1 505 2SC3311A/QR/-T 

i 01521 2SC5451-YD 

01551 DTCE4ESA-T 

01571 2SC3311A/QR/-T 

015/3 2SA1309A/QR/-T 

01574 2SC2785/JH/-T 

01601 2SC3311A/QR/-T 

01602 2SA1309A/QR/-T 

Q16CB 2SC3311A/QR/-T 

01601 2SC3311A/QR/-T 

01932 2SA949/Y/Z1-T 

01933 2SC2229/Y/-T 

0 1 934 2SC3311A/QR/-T 

01935 2SC3311A/QR/-T 


SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
DIGI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
P0WR TRANSISTOR 
NOS FET 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
POWER TRANSISTOR 
DIGI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 
SI.TRANSISTOR 


IC 

IC1401 
IC1411 
IC1451 
IClffll 
IC1901 
IC1902 
A IC1905 
A IC1906 
IC1971 
IC1973 


LA7841 

TA1241AN 

NJH4560D 

AN5265 

STR-F6456S/F7 

STR-L472/F7 

TLP721F (D4-GR) 

PC123FY2 

BA17809T 

BA12T 


OTH ERS 

CEHG002-001Z 
CN1001 QGB1505J1-25 
CN1002 QGB1505J1-25 
CN1003 0GB/C01K1-04 
CN1004 QGBA001K1-04 


FUSE CLIP 
B TO B CONNECTOR 
B TO B CONNECTOR 
B TO B CONNECTOR 
B TO B CONNECTOR 


A Symbol No. Part No. 


OTH ERS 


A CP1971 
A CP1972 
A CP1973 
A CP1975 
A F19Q1 
K1901 
K1972 
K1973 
K1974 
A LF1901 
A RY1401 
A RY1901 
A RY1902 
A TH1901 


ICP-N10-Y 

ICP-N25-Y 

ICP-N10-Y 

QHF2D43-2R0Z-J1 

QHF51D2-5R0-J1 

CE42050-001Z 

CE41433-001Z 

CE42050-001Z 

CE42050-001Z 

QQR0676-001 

CESI024-001 

0SKQ119-001 

0SK0119-001 

QADQ132-4R5 


I. C.PROTECT 
I. C.PROTECT 
I. C.PROTECT 
FUSE 
FUSE 

BEADS CORE 
BEADS CORE 
BEADS CORE 
BEADS CORE 
LINE FILTER 
RELAY 
RELAY 


Description 


SUB DEF. P.W. BOARD ASS’Y (FX-2080A-H2) 


A Symbol No. 

Part No. 

Part Name 

Description 

RESISTOR 



R2439 

QRE141J-152Y 

C R 

1.5K1 1/4W J 

R2440 

QRE141J-182Y 

C R 

1.8K1 1/4W J 

R2441 

QRE141J-183Y 

C R 

18K2 1/4W J 

R2442 

QRE141J-272Y 

C R 

2.7K2 1/4W J 

R2522 

QRG029J-103 

ON R 

10kn 24 J 

R2526 

QRGQ29J-102 

ON R 

lkfi 24 J 

R2530 

QRE121J-184Y 

C R 

180K2 1/24 J 

R2531 

QRE121J-184Y 

C R 

180K1 1/24 J 

R2532 

QRE121J-184Y 

C R 

180K2 1/24 J 

R2533 

QRE121J-184Y 

C R 

180K2 1/24 J 

R2534 

QRE121J-184Y 

C R 

180IQ 1/24 J 

R2536 

QRZ0056-103Z 

C0NPR 

10tl 1/24 K 

CAPACITOR 



C2460 

QFV71HJ-824Z 

NF CAP. 

0.82pF 50V J 

C2461 

QETN1EH-476Z 

E CAP. 

47pF 25V N 

C2462 

QFV71HJ-824Z 

NF CAP. 

0.82mF 50V J 

C2520 

QFZQ197-335 

NPP CAP. 

3.3pF 250V J 

A C2522 

QFZQ196-123 

NPP CAP. 

0.012 nFl. 5kVH+3% 

A C2523 

QFP32GJ-153 

PP CAP. 

0.015mF 400V J 

C2524 

QFZCB.97-125 

NPP CAP. 

1.2pF 250V J 

C2525 

QETN2CH-475Z 

E CAP. 

4.7pF 160V N 

C2526 

QFZQ197-154 

NPP CAP. 

0.15pF 250V J 

C2527 

QFZQ196-482 

NPP CAP. 

4800pFl.5kVH±3% 

A C2528 

QFZQ196-432 

NPP CAP. 

4300pFl. 5kVH±3% 

C2530 

QCB32HK-682 

C CAP. 

6800pF 500V K 

C2531 

QFZQ122-682 

NPP CAP. 

6800pFl.8kVH±3% 

TRANS F 



T2502 

QQR1D96-001 

DEFTRANSF. 


COI L 



L2521 

QQR1165-002 

LINEARITY COIL 


L2522 

QQR1268-001 

CHOIt COIL 


DIODE 



D2523 

BYD33G-T3 

SI. DIODE 


D2527 

ES1F-LFG2 

SI. DIODE 


D2528 

ES1F-LFG2 

SI. DIODE 


TRANS I STOR 


02462 

2SC1815/YG/-T 

SI.TRANSISTOR 


0248 

2SC4686A 

POWER TRANSISTOR 


OTH ERS 



CN2003 

QGB/O01J1-04 

B TO B CONNECTOR 


CN2004 

QGBA001J1-04 

B TO B CONNECTOR 
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TM-H1950CG 


CRT SOCKET P.W. BOARD ASS’Y (FX-3068A-H2) 


RESISTOR 

R33Q2 QRE141J-101Y 

R33Q3 QRE141J-101Y 

R33M QRE141J-101Y 

R33Q5 QRZQ111-102 

R3306 QRLQ29J-183 

R3307 QRL029J-183 

R3308 QRZ0111-102 

R3309 QRLQ29J-183 

R3310 QRLQ29J-183 

R3311 QRZ0111-102 

R3312 QRLQ29J-183 

R3313 QRL029J-183 

R3315 QRZQ107-105Z 

R3316 QRZ0111-102 

R3317 QRZ0111-474 

R3318 QRE141J-101Y 

R3319 QRE141J-101Y 

R3320 QRE141J-101Y 

R3321 QRE141J-121Y 

R3322 QRE141J-101Y 

R3323 0RE1-1J-63Cr 

R3324 QRE141J-152Y 

R3325 QRE141J-121Y 

R3326 QRE141J-101Y 

R3 3 27 QRE141J-820Y 

R3328 QRE141J-152Y 

R3 3 29 QRE141J-121Y 

R3330 QRE141J-101Y 

R3331 QRE141J-680Y 

R3332 QRE141J-152Y 

R3333 QRE141J-221Y 

R3334 QRE141J-221Y 

R3337 QRE141J-101Y 

R3338 QRE141J-103Y 

R3339 QRE141J-103Y 

R3340 QRE141J-103Y 


lOOfi 1/4W J 
100Q 1/4W J 
lOOfi 1/4W J 

1 . 0 m 1 /m k 


l.OMfi 1/M K 
1.0K2 1/M K 
470142 1/M K 
lOOfi 1/4W J 
lOOfi 1/4W J 
lOOfi 1/4W J 
120fi 1/4W J 
lOOfi 1/4W J 
68fi 1/4W J 
1.5kfi 1/4W J 
120fi 1/4W J 
lOOfi 1/4W J 
82fi 1/4W J 
1.5K1 1/4W J 
120Q 1/4W J 
lOOfi 1/4W J 
68fi 1/4W J 
1.5K1 1/4W J 
220fi 1/4W J 
220fi 1/4W J 
lOOfi 1/* J 
lOkfi 1/4W J 
lOkfi 1/4W J 
lOkfi 1/4W J 


CAPACITOR 


C33Q5 

C3306 

C3307 

C3308 

C3309 

C3310 

C3311 


C3314 

C3315 

C3316 

C3318 


C CAP. 
C C If. 
C CAP. 
C C/P. 
C C/P. 
C C/P. 
C C/P. 
C C/P. 
C C/P. 
C C/P. 
C C/P. 


luF 250V n 

lOOCpF 3kV Z 

33pF 50/ J 

470pF 50V J 

33pF 50/ J 

390pF 50V J 

33pF 50/ J 

390pF 50V J 

220pF 50V J 

220pF 50V J 

220pF 50V J 

33pF 50/ J 


COI L 



L33Q2 

QQL244J-151Z 

.OIL 

15QiH J 

L33CM 

QQL244J-151Z 

COIL 

150MH J 

L3306 

QQL244J-151Z 

COIL 

15CpH J 

DIODE 



D3301 

RGP10J-5025-13 

SI. DIODE 


TRANS I STOR 


Q3301 

2SC4544-LB 

POWER TRANSISTOR 


03302 

2SC4544-LB 

POWER TRANSISTOR 


03303 

2SC4544-LB 

POWER TRANSISTOR 


Q3304 

2SC3311A/QR/-T 

SI.TRANSISTOR 


03305 

2SC3311A/QR/-T 

SI.TRANSISTOR 


03306 

2SC3311A/QR/-T 

SI.TRANSISTOR 


03307 

2SC3311A/QR/-T 

SI.TRANSISTOR 


OTH ERS 



A SK3001 

CE42670-001 

CRT SOCKET 



FRONT CONTROL P.W. BOARD ASS’Y 
(FX-4068A-H2) 

A Symbol No. Part No. Part Name Description 


RESISTOR 


R48Q1 QRE141J-562Y C R 

R4802 QRE141J-332Y C R 

R48C8 QRE141J-562Y C R 

R4804 QRE141J-332Y C R 

R4805 QRE141J-562Y C R 

R4806 QRE141J-332Y C R 

R4807 QRE141J-562Y C R 

R4808 QRE141J-332Y C R 

R4809 QRE141J-332Y C R 


5.6kfi 1/4/ J 
3.3kfi 1/4/ J 
5.6kfi 1/4/ J 
3.3kfi 1/4/ J 
5.6RO 1/4/ J 
3.3RO 1/4/ J 
5.6141 1/4/ J 
3.3kfi 1/4/ J 
3.3kfi 1/4/ J 


DIODE 


GL3B18 

SLR-342MG3F 

SLR-342HG3F 

SLR-342HG3F 

SLR-342HG3F 

SLR-342HG3F 

5LR-342HG3F 

SLR-342HG3F 

5LR-342HG3F 


L ED 
L E D 
L E D 
L E D 
L ED 
L E D 
L E D 
L ED 
L ED 


OTH ERS 



ASPECT 
BLUE BACK 
COLOR OFF 
UNDER SCAN 
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TM-H1950CG 


SIGNAL INPUT P.W. BOARD ASS’Y (FX-6103A-H2) 


A Symbol No. Part No. Part Name Description 

RES ISTOR 


A Symbol No. Part No. Part Name Description 

RESISTOR 


NRSA63J-101X 

NRSA63J-101X 

NRSA63J-101X 

NRSA63J-101X 

NRSA63J-101X 

NRSA63J-101X 

NRSA63J-101X 

NRSA63J-101X 

NRSA63J-103X 

NRSA63J-103X 

NRSA63J-103X 

NRSA63J-103X 

NRSA63J-103X 

NRSA63J-103X 

NRSA63J-103X 

NRSA63J-103X 

NRSA63J-103X 

NRSA63J-101X 

NRSA63J-101X 

NRS/02F-750X 

NRSA63J-471X 

NRSA63J-473X 

NRSA63J-333X 

NRSA63J-103X 

NRS/02F-750X 

NRSA63J-471X 

NRSA63J-473X 

NRSA63J-333X 

NRSA63J-103X 

NRS/02F-750X 

NRSA63J-471X 

NRSA63J-473X 

NRSA63J-333X 

NRSA63J-103X 

NRS/02F-750X 

NRSA63J-471X 

NRSA63J-103X 

NRSA63J-103X 

NRSA63J-104X 

NRSA63J-101X 

NRSA63J-101X 

NRSA63J-101X 

NRSA63J-101X 

NRSA63J-102X 
NRSA63J-332X 
NRSA63J-102X 
NRSA63J-102X 
NRSA63J-103X 
\RS + 3J-:21' 
NRSA63J-101X 
NRSA63J-101X 
NRSA63J-101X 
NRSA63J-682X 
NRSA63J-821X 
NRSA63J-0R0X 
NRSA63J-152X 
NRSA63J-102X 
NRSA63J-331X 
NRSA63J-473X 
NRSA63J-472X 
NRSA63J-102X 
NRSA63J-102X 
NRSA63J-102X 
NRSA63J-222X 
NRSA63J-123X 
NRSA63J-103X 
NRSA63J-101X 
NRSA63J-472X 
NRSA63J-103X 
NRSA63J-102X 
NRSA63J-332X 
NRSA63J-152X 
NRSA63J-222X 
NRSA63J-101X 
NRSA63J-152X 


lOOfi 1/16W J 
100Q 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
75fi 1/10W F 
470fi 1/16W J 
47kfi 1/16W J 
33kfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
75fi 1/10W F 
470fi 1/16W J 
J 

33kfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
75fi 1/10W F 
470fi 1/16W J 
47kfi 1/16W J 
33kfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
75fi 1/10W F 
470fi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
lOOkfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lkfi 1/16W J 
lkfi 1/16W J 
3.3kfi 1/16W J 
lkfi 1/16W J 
lkfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
J 

lOOfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
6.8kfi 1/16W J 
820fi 1/16W J 
O.Ofi 1/16W J 
l.Skfi 1/16W J 
lkfi 1/16W J 
330fi 1/16W J 
47kfi 1/16W J 
4.7kfi 1/16W J 
lkfi 1/16W J 
lkfi 1/16W J 
lkfi 1/16W J 
2.2kfi 1/16W J 
12kfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
4.7kfi 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
lkfi 1/16W J 
3.3kfi 1/16W J 
l.Skfi 1/16W J 
2.2kfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
l.Skfi 1/16W J 


R6136 NRSA63J-223X NG R 

R6137 NRSA63J-103X NG R 

R6138 NRSA63J-223X NG R 

R6139 NRSA63J-103X NG R 

R6140 NRSA63J-332X NG R 

R6142 NRSA63J-0R0X NG R 

R6201 \RS#3j-0R0X HG R 

R6202 NRSA63J-102X NG R 

R6203 NRSA63J-331X HG R 

R6206 NRSA63J-472X NG R 

R6207 NRSA63J-102X HG R 

R62CB NRSR63J-102X HG R 

R6209 NRSA63J-222X HG R 

R6210 NRSA63J-153X HG R 

R6211 NRSA63J-102X HG R 

R6212 NRSA63J-103X NG R 

R6213 NRSA63J-102X HG R 

R6214 NRSA63J-332X HG R 

R6215 NRSA63J-152X HG R 

R6216 NRSA63J-222X NG R 

R6217 NRSA63J-333X HG R 

R6218 NRSA63J-103X NG R 

R6221 NRSA63J-221X NG R 

R6222 NRSR63J-221X HG R 

R6223 NRSA63J-101X HG R 

R6224 NRSA63J-101X HG R 

R6225 NRSA63J-182X HG R 

R6226 NRSA63J-222X NG R 

R6232 NRSA63J-122X NG R 

R6234 NRSR63J-222X HG R 

R6237 NRSA63J-682X HG R 

R6238 NRSA63J-105X HG R 

R6239 NRSA63J-105X HG R 

R6240 NRSA63J-0R0X NG R 

R6241 NRS/63J-223X HG R 

R6242 NRSA63J-103X HG R 

R6244 NRSA63J-122X HG R 

R6246 NRS/63J-222X HG R 

R6249 NRSA63J-682X HG R 

R6250 NRSA63J-223X NG R 

R6251 NRSA63J-103X HG R 

R6254 NRSA63J-223X HG R 

R6255 NRSA63J-103X HG R 

R6256 NRS/63J-332X HG R 

R6257 NRSA63J-223X NG R 

R6258 NRSA63J-103X NG R 

R6259 NRSA63J-332X HG R 

R6260 NRSA63J-102X HG R 

R6261 NRSA63J-102X HG R 

R6262 NRSA63J-101X HG R 

R6265 NRSA63J-103X NG R 

R627D NRSA63J-0R0X NG R 

R6271 NRS/63J-OROX HG R 

R6272 NRSA63J-0R0X NG R 

R6401 NRSA63J-153X NG R 

R6402 NRSA63J-103X HG R 

R6403 NRSA63J-102X NG R 

R64W NRSA63J-102X HG R 

R6405 NRSA63J-681X HG R 

R6406 NRSA63J-391X HG R 

R65Q1 NRSA63J-101X HG R 

R6502 NRSA63J-101X HG R 

R6503 NRSA63J-103X NG R 

R65M NRSA63J-272X HG R 

R6505 NRSA63J-391X HG R 

R6506 NRSA63J-222X HG R 

R6507 NRSA63J-182X HG R 

R6508 NRSA63J-101X NG R 

R6509 NRSA63J-101X NG R 

R6510 NRSA63J-472X HG R 

R6511 NRSA63J-0R0X NG R 

R6514 NRSA63J-0R0X HG R 

R6515 NRSA63J-101X HG R 

R6516 NRSA63J-101X NG R 

R6517 NRSA63J-101X NG R 

R6518 NRSA63J-103X HG R 


10K1 1/16W J 
22QQ 1/16W J 
22QQ 1/16W J 
100fi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
1.8KI 1/16W J 
2.2K1 1/16W J 
1.2K1 1/16W J 
2.2kfi 1/16W J 
6.8H) 1/16W J 
lHfi 1/16W J 
lHfi 1/J6W J 
O.Ofi 1/16W J 
22KJ 1/16W J 
10KI 1/16W J 
1.210 1/16W J 
2.2K1 1/16W J 
6.8K1 1/16W J 
21 m 1 / 16 W j 
10K1 1/16W J 
22KJ 1/16W J 

iota 1 / 16 W j 

3.3K1 1/16W J 

21 m 1 / 16 W j 

10K1 1/16W J 
3.3K1 1/16W J 
lkfi 1/16W J 
lkfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
10K1 1/lfiW J 
O.Ofi 1/16W J 
O.Ofi 1/16W J 
O.Ofi 1/16W J 
15l« 1/I6H J 
10KI 1/16W J 
lkfi 1/16W J 


2.2m 1/16W J 
1.8ln 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
4.7lfl 1/16W J 
O.Ofi 1/16W J 
O.Ofi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
lOOfi 1/16W J 
10 m 1/16W J 
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TALLY P.W. BOARD ASS’Y (FX-7019A-H2) 
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TM-H1950CG 


SLOT P.W. BOARD ASS’Y (FX-8022A-H2) 


A Symbol Ho. Part No. Part Name Description 

RESISTOR 


R80Q1 NRSA63J-563X HG R 
R80Q2 NRSA63J-683X HG R 
R8003 NRSA63J-102X HG R 
R80M NRSA63J-684X HG R 
R8005 NRSA63J-332X HG R 
R8006 NRSA63J-181X HG R 
R8007 NRSA63J-103X HG R 
R8008 NRSA63J-273X HG R 
R8009 NRSA63J-681X HG R 
R8010 NRSA63J-681X HG R 
R8011 NRSA63J-331X HG R 
R8012 NRSA63J-0R0X HG R 
R8013 NRSA63J-562X HG R 
R8014 NRSA63J-472X HG R 
R8015 NRSP63J-473X HG R 
R8016 NRSA63J-153X HG R 
R8017 NRSA63J-471X HG R 
R8018 NRSA63J-0R0X HG R 
R8019 NRSA63J-0R0X HG R 
R8020 NRSA63J-562X HG R 
R8021 NRSA63J-472X HG R 
R8022 NRSA63J-154X HG R 
R8023 NRSA63J-154X HG R 
R8024 NRSA63J-101X HG R 
R8025 NRSA63J-102X HG R 
R8026 NRSA63J-101X HG R 
R8027 NRSA63J-332X HG R 
R8028 NRSA63J-332X HG R 
R8029 NRSA63J-472X HG R 
R8030 NRSA63J-223X HG R 
R8031 NRSA63J-103X HG R 
R8032 NRSA63J-683X HG R 


56kH 1/16W J 
68kfi 1/16W J 
lkfi 1/16W J 
680kfi 1/16W J 
3.3to 1/16W J 
1800 1/16W J 
lOkfi 1/16W J 
27kfi 1/16W J 
6800 1/16W J 
6800 1/16W J 
3300 1/16W J 
0.00 1/16W J 
5.6kO 1/16W J 
4.7PO 1/16W J 
47kO 1/16W J 
15kn 1/16W J 
4700 1/16W J 
0.00 1/16W J 
0.00 1/16W J 
5.6RO 1/16W J 
4.7PO 1/16W J 
150kQ 1/16W J 
150kO 1/16W J 
1000 1/16W J 
IkO 1/16W J 
1000 1/16W J 
3.3K1 1/16W J 
3.3kO 1/16W J 
4.7k[) 1/16W J 
22kO 1/16W J 
lOkO 1/16W J 
68kO 1/16W J 


CAPACITOR 


C8004 

C80Q5 

C8006 

C8007 

C8008 

C8011 


C8016 

C8017 

C8018 

C8019 


QETN1HH-106Z 

QENQHH-105Z 

QETN1HH-335Z 

NCB31EK-473X 

QETN1HH-106Z 

QENQHH-105Z 

NCB31EK-473X 

QETMHH-106Z 

NCB2LCK-224X 

QETH1CH-107Z 

QETN1CH-107Z 

NCF31CZ-104X 

NCF31CZ-104X 

NDC31HJ-680X 

QETN1HH-106Z 

QETN1HH-106Z 


C CAP. 
C Ctf. 
C CAP. 


IOmF 50V H 

lpF 50V H 

3.3(jF 50V H 

0.047 nF 25V K 

lOpF 50V H 

lpF 50V H 

0.047 mF 25 V K 

lOpF 50V H 

0.22pF 16V K 

lOOpF 16V H 

lOOpF 16V H 

O.lpF 16V Z 

O.lpF 16V Z 

68pF 50/ J 

lOpF 50V H 

lOpF 50V H 


MA111-X 

MA111-X 

HA111-X 


51. DIODE 
51. DIODE 
SI. DIODE 


TRANS I STOR 



il.TRANSISTOR 
il. TRANSISTOR 
il. TRANSISTOR 
il.TRANSISTOR 
il.TRANSISTOR 
il.TRANSISTOR 
il.TRANSISTOR 
il.TRANSISTOR 
il.TRANSISTOR 


IC 


OTH ERS 


CN8005 QGB1505K1-25 B TO B CONNECTOR 

CN8006 QGB2514J1-50 B TO B CONNECTOR 


No. 51961 


53 



















TM-H1950CG 


PACKING 



A Ref.No. Part No. Part Name Description 


TM-H1950CG/E 

1 

2 

3 

A 6 

£ i 7 0 

A 11 

LC1084 5- 03 3 A- H 

LC2 0989- 001A- H 

LC113 7 0- 001A- H 
CP30974-005 -H 

C P3 0966-001 -H 
LCT102 5 - 002 A- H 
LC41257-001A 

QMP P010- 200 -J C 
QMP L040- 200-J C 

PACKING CASE 

CORNER LABEL (x2) 

CUSHION ASSY 4pcs in lset 

POLY BAG 

POLY BAG 

INST BOOK 

STOPPER ASSY 

POWER CORD 

POWER CORD 

TM-H1950CG/U 

2 

3 

1 ] 

9 

A 12 

LC1084 5- 03 3 A- H 

LC2 0989- 001A- H 
LC11370-001A-H 
CP30974-005 -H 

C P3 0966-001 -H 

LCT102 5- 002 A- H 
LC41257-001A 

BT -51010- 2 

BT- 51024 -1H 

QMP 1110- 244 K 
QPA01203005 

PACKING CASE 

CORNER LABEL (x2) 

CUSHION ASSY 4pcs in lset 

POLY BAG 

POLY BAG 

INST BOOK 

STOPPER ASSY 

WARRANTY CARD 

SERVICE INF CARD 

POWER CORD 

POLY BAG 
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